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Zależność czasu kondensacji od natężenia czynnika jonizującego 


3aBUCUMOCTE BpeMeHM koHjreHcaHMM napos CIIMPTAa 
OT MHTeHCMBHOCTHM MOHM3MDYIOIĄETO M3ZJIYHCHMA 


The Dependence of the Time of Condensation on the Intensity of the 
Ionizing Agent 


Praca niniejsza jest dalszym ciągiem dwu poprzednich prac (1 i 2) 
poświęconych badaniom szybkości kondensacji pary przesyconej. Te- 
matem jej jest pomiar zależności czasu kondensacji od natężenia czyn- 
nika jonizującego. Przez czas kondensacji rozumie się tu okres upły- 
wający od chwili wytworzenia określonego przesycenia do momentu 
zakończenia kondensacji, czyli osiągnięcia stanu równowagi. 

Pomiar polegał na oscylograficznym rejestrowaniu zmian tempera- 
tury towarzyszących adiabatycznemu rozprężeniu powietrza zawiera- 
jącego nasyconą parę alkoholu. Moment zakończenia kondensacji (ko- 
niec wydzielania ciepła kondensacji) występował na oscylogramie jako 
mniej lub bardziej wyraźny punkt załamania. Schematycznie przedsta- 
wia to ryc. 1. 


Aparatura i metoda pomiaru zostały szczegółowo przedstawione 
w dwu poprzednich pracach (1 i 2). Tam też, omówiono źródła błędów 
tej metody, która zresztą, o ile mi wiadomo, jest jedyną metodą osza- 
cowania czasu kondensacji. 

Praca pierwsza (1) była poświęcona pomiarom zależności czasu kon- 
dencacji od wielkości rozprężenia v;/v; w przypadku powietrza wol- 
nego od jonów. W drugiej (2) zbadana jest ta zależność dla powietrza 
poddanego działaniu stałego czynnika jonizującego. 
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Ryc. 1. Schematyczny kształt oscylogramu zmian temperatury 
podczas rozprężenia komory 


W pomiarach, które tu przedstawiamy, mierzono czas kondensacji 
przy ustalonym rozprezeniu v»/v, i różnych natężeniach czynnika 
jonizującego. 

Jako preparatu jonizującego użyto igieł platynowych zawierających 
sole radowe. Umieszczano je w ustalonym miejscu w pobliżu komory. 

Wykonano kilkadziesiąt zdjęć oscylogramów. Ilość radu zmieniano 
przy tym w granicach od 2—18 mg. Przykłady przedstawia ryc. 2a, b, c, d. 
Czas kondensacji można było oszacować z tych zdjęć porównując na zdję- 
ciach odcinek CD (ryc. 1) z okresem drgań sieciowych przedstawio- 
nych przez sinusoidę (ryc. 6). 

Z otrzymanych w ten sposób danych dla ilości radu od 2 do 18 
miligramów wynika, że czas kondensacji początkowo maleje szybko 
ze wzrostem natężenia czynnika jonizującego. Przy większych natęże- 
niach staje się jednak prawie od natężenia niezależny. Nasuwa się dwa 
możliwe wyjaśnienia tego faktu. 

Po pierwsze można by przypuścić, że użyty termometr oporowy 
dzięki swej bezwładności cieplnej nie nadąża w rejestrowaniu zbyt 
szybkich zmian temperatury. Przeczy jednak temu fakt, że termometr 
ten rejestruje zupełnie dobrze spadek temperatury zachodzący podczas 
rozprężenia komory, które dokonuje się w czasie krótszym niż 0,01 sek. 
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Ryc. 2. Oscylogramy rozprężeń: V/V, = 1,173; a — preparat jonizujący zawierał 

2 mg radu, b — preparat jonizujący zawierał 6 mg radu, c — preparat jonizujący 

zawierał 12 mg radu, d — preparat jonizujący zawierał 18 mg radu, e — skala 
czasu: sinusoida napięcia sieciowego 50 c/sek. 


Należałoby więc raczej uznać fakt ustalenia się czasu kondensacji 
za prawdziwy i szukać jego wyjaśnienia w samym mechanizmie kon- 
densacji. 

Szybkość kondensacji zależy od ilości wytwarzających się w jed- 
nostce czasu kropel krytycznych J oraz od szybkości wzrostu tych kropel. 
J jest proporcjonalne do ilości jonów zawartych w powietrzu Nj; zależy 
również bardzo silnie od stopnia przesycenia pary. 

Gdy Nj jest dostatecznie duże, to już w bardzo krótkim odstępie 
czasu t powstanie tak wielka ilość Jt kropei krytycznych, ze przesycenie 
pary bardzo znacznie spadnie. Spadek przesycenia zahamuje proces po- 
wstawania nowych kropel krytycznych i dalsza kondensacja będzie się 
odbywała jedynie drogą wzrostu tych Jr kropel, które już powstały. 
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Oczywiście im większe J, tym krótszy czas t. Zatem iloczyn Jt zmie- 
nia się znacznie wolniej ze zmianą Nj niż wartość J. 

Tym więc można tłumaczyć fakt, że czas kondensacji staje się przy 
dużym natężeniu czynnika jonizującego prawie od tego natężenia nie- 
zależy. 
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PE3IOME 


B pa6ore bma xcczegoBaHa 3aBMCMMOCTb BpeMeHuM KOHJĄEHCALMM 
IIepecbHHeHHBIX napos CIHUPTA, OT  MHTeHCMBHOCTM  MOHW3ApyIOonre- 
ro cpakropa. JismepeHua IrpoM3BO/IMJMCB Hà OCHOBAÓHMM OCIDMJJIOrpadpu- 
deckoń 3anucu TeMriepaTypbi npu agua6arMueckoM pacuntpeHMM BO3Jy- 
xa. MoMeHT OKOHYUAHMA KOHĄeHCAHNUM CKA3BIBAJICA Hà OCIMJJIOrpaMMe 
TOUKOŃ IepeJloMJIeHA. 


SUMMARY 


The dependence of the time of condensation on the intensity of the 
ionizing agent has been investigated. The measurements were based on 
the oscillograph record of the temperature changes at the adiabatic 
expansion of air saturated with alcohol vapour. 

The end of the condensation process was marked by a bent of the 
record curve. 

The results obtained are shown in the diagram: time of condensa- 
tion at a fixed expansion ratio versus intensity of the ionizing agent. 
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